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КОРПУСАМИ 

Общие технические требования 


Директивным письмом организации от 25 июня 1973 г. 

№ 22-І07/8/І92 срок введения установлен с I июля 1974 г. 

Настоящий стандарт распространяется на внешний электромонтаж 
кабельных изделий в разъемы с облегченными корпусами для радиоэлект- 
ронной аппаратуры. 

Стандарт устанавливает общие технические требования к электро- 
монтажу наборных кабелей в разъемы типов 2РМ, РС и [ЛРІ с облегченны- 
ми корпусами, а также конструкцию и размеры облегченных корпусов. 

Стандарт обязателен для предприятий Министерства, 

I. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1.1. Настоящий ставдарт является обязательным для разработчи- 
ков, изготовителей и заказчиков при проектировании, изготовлении и 
приемке радиоэлектронной аппаратуры с применением облегченных корпу- 
сов для разъемов типов 2РМ, РС и МРІ в кабельных изделиях. 

1.2. Электрический монтаж наборных кабелей в разъемы с облег- 
ченными корпусами должен производиться в соответствии с требования- 
ми настоящего стандарта, 0СТ4 ГО. 010. 016, требованиями, указанными 

В конструкторской документации на кабельные изделия, с учетом требо- 
ваний технических условий на штепсельные разъемы, 

1.3. Технические требования к влектромонтащ), убтанбвланныё 
0СТ4 го. 01 0.016 и настоящим стандартом, должны быть указаны в конст- 
рукторской документации в виде общих ссылок на стандарты и частных 
ссылок на конкретные варианты заделок и чертежи по следующему при- 
меру: 

технические требования к электромонтажу по 0СТ4 ГО. 010. 016 и 
0СТ4 ГО, 010. 026, 

заделку кабелей в разъемы выполнять по варианту Б, 
черт. 7 0СТ4 ГО, 010.026. 

1,4* Чертежи деталей монтажа к разъемам приведены в приложении I. 
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1.5, Разрешается выпуск дубликатов чертежей, считая подлинника- 
ми чертежи, приведенные в настоодем стандарте. 

1.6. Перечень рекомендуемых материалов, применяемых цри элект- - 
ромонтаже кабельных изделий и не вошедших в 0СТ4 ГО. 010. 016, приве- 
ден в приложении 2, 


2. МЕХАНИЧЕСКИМ МОНТАЖ РАЗЬЕМОБ 


2.1. Механический монтаж разъемов типов 2РМ и РС по варианту А 
производится следующим образом: на разъем без патрубка (кожуха) ус- 
танавливается облегченный корпус, закрепляемый гайкой, входящей в 
комплект этого к опггѵр.а Сч еот.І-б). 

Перед сборкой угловые корпуса доработать по торцу ““ 
с выступами, оставив только 2 выступа из шеющихся , 
для обеспечения фиксированного положения горловины 
корпуса по отношению к ключу разъема в соответствии с — 
указанным в чертеже на монтаж кабеля угловым размером. 



тг выступами, исгавнь ^ ■бЫч^хуад ' и т пдт&д зщился, ~ 0, 

для обеспечения фиксированного положения горловины 
корпуса по отношению к ключу разъема в соответствии с 
указанным в чертеже на монтаж кабеля угловым размером. 


горловины облегченного корпуса, которую обжимают в приспособлении. 
Вместо нитяного бандажа допускается применение хомутиков и других 
способов, обеспечивающих надежное крепление наборного кабеля в гор- 
ловине облегченного корпуса. 

Для плотной заделки наборного кабеля в горловине 
тывать бес сернистую резину (например, резину марки І толщиной 

О, 5-1, о мм). Если диаметр кабеля незначительно отличается от диамет- 
ра горловины, уплотнение кабеля производят нитяным бандажом или изо- 
ляционной лентой без подмотки резины ( см, черт, 1-6) . 

2.4, Крепление наборного кабеля в облегченном корпусе вариан- 
та Б осуществляется заливкой монтажа компаундом (герметиком) в соот- 


ветствии с черт, 7-12. 


(В 


3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОНТАЖ РАЗЪЕМОВ 


З.І.І. На свободные контакты разъемов отрезки 
проводов не запаивать, изоляционные трубки ставить 
на них по мере надобности. Перемычки в разъемах до- 
пускается выполнять внутри облегченных корпусов. 
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Г 

1.5, Разрешается выпуск дубликатов чертежей, считая подлинника- 
ми чертежи, приведенные в настоящем стандарте, 

1.6. Перечень рекомендуемых материалов, применяемых при элект- ' 
ромонта;ке кабельных изделий и не вошедших в 0СТ4 ГО. 010, 016, приве- 
ден в приложеіши 2. 


2. МЕХАШЧЁСКИИ МОНТАЖ РАЗЬЕМОВ 


2.1. Механический монтаж разъемов типов 2РМ и РС по варианту А 
производится следующим образом: на разъем без патрубка (кол^ха) ус- 
танавливается облегченный корпус, закрепляемый гайкой, входящей в 
комплект этого корпуса (черт, 1-6). 

2.2. Механический монтаж разъемов типов 2РМ, РС и МРІ по вари- 
Іанту Б производится следующим образом: на разъем 2РМ без патрубка 
Останавливается облегченный корпус и закрепляется гайкой патрубка 
поставляемого разъема (черт. 7, 8), 

На разъемы типов РС и МРІ без кожухов устанавливаются облегчен- 
іе корпуса: прямой облегченный корпус навертывается по резьбе на 
)нтактную часть разъема, а угловой крепится мастикой ЛН (черт. 9-12), 
щ этом взаимное расположение шпонки (фиксатора) разъема и горлови- 
углового корпуса должно быть выдержано с точностью +5°. 

2.3. Наборный кабель в облегченном корпусе варианта А следует 
іепить іштягшм бандажом (из нитей ішпроновых отварсшшх ЗК) поверх 

горловины облегченного корпуса, которую обжимают в приспособлении. 
Вместо нитяного бандажа допускается применение хомутиков и других 
способов, обеспечивающих надежное крепление наборного кабеля в гор- 
ловине облегченного корпуса. 

Для плотной заделки наборного кабеля в горловине 
тывать бессернистую резину (например, резину марки 


сдует подма- 
толщиной 


о, 5-1, о мм), Вели диаметр кабеля незначительно отличается от диамет- 
ра горловины, уплотнение кабеля производят нитяным бандажом или изо- 
ляционной лентой без подмотки резины ( см. черт. 1-6) . 

2,4. Крепление наборного кабеля в облегченном корпусе вариан- 
та Б осуществляется заливкой монтажа компаундом (герметиком) в соот- 
ветствии с черт, 7- 12. 


Ф 


3, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОНТАЖ РАЗЪЕМОВ 

3.1, В штепсельные разъемы с облегченными корпусами можно заде- 
вать наборные кабели, состоящие из экранированных и не экранирован- 
ных проводов в любом соотношении. 


0СТ4 ГО. 010, 026 
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3.2, Изготовление наборных кабелей, обработка концов монтажных 
цроводов, спайка экранов и электрический монтаж разъемов должны про- 
изводиться в соответствии с требованиями 0СТ4 ГО, 010. 016. 

3.3, Для варианта А спайку экранирующих оплеток можно выполнять 
внутри облегченного корпуса на кольцо (см.черт.б приложения I), за 
исключением разъемов 2РМІ4, 2РМІ8, РСІО, іѵІРІ-30 (см,черт,2,4,6). 

Выбор колец производить в зависимости от типа разъема по 
табл,І-3. 

Провода внутри облегченного корпуса должны выходить из экрани- 
рующих оплеток на расстоянии не менее 3 мм от горловины, 

3.3.1, Перед распайкой экранирующих оплеток на кольце необходи- 
мо: 

- в месте крепления наборного кабеля в облегченном корпусе на- 
тянуть на кабель изоляционную трубку и закрепить нитяным бандажом; 

- на провода, идущие к контактам разъема внутри корпуса, нало- 
жить без натяжения 1,5-2 слоя изоляционной ткани (например, стекло- 
лакоткань (ДСКЛ-І55), обеспечив перекрытие изоляционных трубок на 
контактах на длину не менее 2 мм, 

3.3.2, При распайке экранов на кольце вытянутые эіфанирующие 
оплетки следует обернуть вокруг диаметра проволоки кольца на 0,5-0,75 
витка и пропаять. 

Выступающие концы экранирующих оплеток после подпайки к кольцу 
следует обрезать так, чтобы они располагались снаружи кольца. 

Провисание экранирующих оплеток относительно кольца при крепле- 
нии облегченного корпуса к контактной части разъема не должно превы- 
шать 4 мм. 

Соединение кольца с земляным контактом следует производить про- 
водом сечением 0,1-0,35 мм^ ( см, черт. 2, 4, 6) . 

3.4, Разъемы с облегченными корпусами варианта Б после механи- 
ческого и электрического монтажа подлежат заливке компаундом (герме- 
тиком) , 



3.4.1, Заливка монтажа разъемов с плаващими контактами типа 
2РМ должна производиться в два этапа: вначале выполняется заливка 

места ЕрепленЕЯ наборного кабеля более жестким компаундом ЭЗК-6, а 
затем заливается контактное поле разъема более вязким эластичным пе- 
ногерметиком ВПГ-2Л до ГТМ ИГО . 054 . ОВ 0 (см.черт,7,8) , 

Примечание, До сборки штепсельного разъема в облегченном кор- 
пусе сверлятся два технологических отверстия под углом 90® относи- 
тельно шпонок: одно - для заливки разъема, а второе - для выхода 
воздуха и контроля заполнения. 

Для лучшей герметичности разъемов (перед их заливкой) провода в 
месте крепления кабеля следует промазать замазкой У-20А. 

3.4.2, Заливка монтажа разъемов типов РС и МРІ выполняется ком- 
паундом ЭЗК-б через горловину облегченного корпуса. 

Отверстие фиксатора в розетках разъемов со стороны хвостовиков 
контактов до заливки разъемов следует заделать замазкой У-20А. 

3.4.3, Заливку монтажа разъемов с плаваіщими контактами следует 
производить в сочлененном положении с ответной частью разъемов. 

Разъем должен находиться в сочлененном положении до полного от- 
вердения компаунда (герлетика). 
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Заделка наборного кабеля из не экранированных проводов в 
разъемы типа 2Ш с прямым облегченным корпусом 
варианта А 



I - корпус облегченный; 2 - контактная часть разъема; 3 - гайка; 
4 - бандаж из нитей капроновых отваренных ЗК; 5 - трубка изоля- 
ционная; 6 - трубка или лента изоляционная; 7 - резина 

* На всю длину горловины облегченного корпуса. 


Тип 

разъема 

і Развернутая 
длина раз- 
деланного 
кабеля на- 
1 рудного 
г ряда и , мм 

2РМІ4.2РМІ8 

13-15 

2РМ22.2РМ24 

і 14-17 

2РМ27.2РМ30 

19-22 

2Ш33.2РМ36 

21-24 

2РМ39,2РМ42 


Примечание. Обозначения деталей монтажа приведены в табл.1. 


Черт.І 
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Заделка наборного кабеля из экранированных и не экранированных 
или только экранированных проводов в разъемы типа 2РМ с 
прямым облегченным корпусом варианта А 







I - корпус облегченный; 2 - контактная часть разъема; 3 - гайка; 

4 - бандаж из нитей капроновых отваренных ЗК; 5 - трубка изоля- 
ционная; б - трубка ЕЛИ лента изоляционная; 7 - резина; 8 - ткань 
изоляционная; 9 - кольцо; 10 - провод заземления 

* На всю длину горловины облегченного корпуса. 

Развернутую длину разделанного кабеля і см. на черт.І. 
Примечание. Обозначения деталей монтажа приведены в табл.І. 

Черт, 2 
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Заделка наборного кабеля из не экранированных проводов 
в разъемы типа 2РМ с угловым облегченным корпусом 

варианта А 

_ _ 5 



I - корпус облегченный; 2 - контактная часть разъема; 3 - гайка; 
4 - бандаж из нитей капроновых отваренных ЗК; 5 - трубка изоля- 
ционная; б - трубка или лента изоляционная; 7 - резина 

* На всю длину горловины облегченного корпуса. 



Развернутая 
длина раз- 

Тип разъема 

делаііного 

кабеля 

і 

внутреннего 
ряда і , мм 

2РМ22,2КѴ124,2Ш27, 

15-18 

2РМ30.2РМ33.2РМ36^ 


2РМ39,2РМ42 

17-20 


Примечание. Обозначения деталей монтажа приведены в табл. 2. 


Черт.З 
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Заделка наборного кабеля из экранированных и не экранированных 
ИЛИ ТОЛЬКО экранированных проводов в разъемы типа 2РМ с угловым 


облегченным корпусом варианта А 

2 



I - корпус облеіченный; 2 - контактная часть разъема; 3 - гайка; 

4 - банда» из нитей капроновых отваренных ЗК; 5 - трубка изоля- 
ционная; 6 - трубка или лента изоляционная; 7 - резина; 8 - ткань 
изоляционная; 9 - кольцо; 10 - провод заземления 

* На всю длину горловины облегченного корпуса. 

** Развернутую длину разделанного кабеля і см, на черт.З. 

Примечание. Обозначения деталей монтажа приведены в табл. 2. 


Черт. 4 
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Заделка наборного кабеля из не экранированных проводов 
в разъемы типа РС с прямым облегченным корпусом 

варианта А 



I - корпус облегченный; 2 - контактная часть разъема; 3 - гайка; 
4 - бандад из нитей капроновых отваренных ЗК; 5 - трубка изоля- 
ционная; 6 - трубка или лента изоляционная; 7 - резина 

* На всю длину горловины облегченного корпуса. 


Тип 

разъема 

Развернутая 
длина разде- 
ланного ка- 
беля наруж- 
ного ряда 
и . мм 

РСІ0,РСІ9 

15-18 

РС32 

17-20 

РС50 

18-21 


Примечание. Обозначения деталей монтажа приведены в табл.З. 

Черт. 5 
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/ 


Заделка наборного кабеля из экранированных и неэкранированных 
или только экранированных проводов в разъемы типа РС с прямым 

облегченным корпусом варианта А 



I - корпус облегченный; 2 - контактная часть разъема; 3 - гайка; 

4 - бандаж из нитей капроновых отваренных ЗК; 5 - трубка изоля- 
ционная; 6 - трубка или лента изоляционная; 7 - резина; 8 - ткань 
изоляционная; 9 - кольцо; 10 - провод заземления 


* На всю длину горловины облегченного корпуса. 

** Развернутую длину разделанного кабеля і см. на черт. 5. 

Примечание. Обозначения деталей монтажа приведены в табл.З. 


Черт . 6 
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Таблица I 


Детали монтажа к разъемам типа 2РМ е прямым облегченным 
корпусом варианта А (черт. 1,2) 


Тип 

разъема 

! Диаметр 

ІфОХОД- 

ного от- 
верстия 
X) , мм 

Номера позиций, наименование 
и обозначение деталей 

Разрешено 
к примене- 
нию 

I 

3 

9 

Корпус 

Гайка 

Кольцо 

2РМІ4 

5 

КП2РМІ4-5А 

I Г2РМІ4А 

- 


8 

КП2РМІ4-8А 


2РМІ8 

6 

КП2РМІ8-6А 

. І2РМІ8А 

- 


8 

Ш2РМІ8-8А 


2РМ22 

8 

ЮІ2РМ22-8А 

^ Г2РМ22А 

К-ІІА 


15 

Ы12РМ22-І5А . 


2РМ24 

^ II 

КП2РМ24-ІІА 

І2РМ24А 

К-ІЗА 


2РМ27 

10 

КП2РІѴІ27-І0А 

Г2РМ27А 

К-І7А 


і 14 

ІШ2РМ27-І4А ^ 


2РМ30 

’ II 

КП2РМ30-ІІА 

Г2РМ30А 

К-І9А 


15 

КП2РМ30-І5А 1 


2РМЗЗ 

II 

КП2РМЗЗ-ІІА ; 

Г2РМЗЗА 

К-2ІА 


16 

ШІ2РМЗЗ-І6А 


20 

КП2РШЗ-20А 


2РМ36 

II 

КП2РМ36-ІІА 

І2РМ36А 

К-25А 


16 

КП2РМ36-І6А ' 


2РМ39 

15 

ІШ2РМ39-І5А 

Г2РМ39А 

К-28А 


2РМ42 

15 

КП2РМ42-І5А I 

Г2РМ42А 

К-ЗОА 


20 

Ш12РМ42-20А 



Примечание. Монтажные детали поз, 1,3, 9 приведены на 
черт. 1,4, 6 приложения I, 
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Таблица 2 

Детали монтажа к разъемам типа 2РМ с угловым облегченным 
корпусом варианта А (черт. 3,4) 


Тип 

разъема 

Диаметр 
проход- 
ного от- 
верстия 
I) , мм 

Номера позиций, наименование 
и обозначение деталей 

Разрешено 
к примене- 
нию 

I 

3 

1 ^ 

Корпус 

Іайка 

Кольцо^ 

2ИѴІ22 

8 

1 

КУ2РМ22-8А ! 

І2РІѴІ22А 

К-ІІА 


2РМ24 

7 

ЙУ2РМ24-7А^ 

Г2РМ24А 

К-ІЗА 


II 

КУ2РМ24-ІІА , 


2РМ27 

10 

КУ2РШ7-І0А ^ 

І2РМ27А 1 

! 

і 

К-І7А 


14 

КУ2РМ27-І4А 


2РМ30 

II 

КУ2РМ30-ІІА'' 

Г2РМ30А 

! 

К-І9А 


15 

КУ2РМ30-І5А 


2РМЗЗ 

II 

КУ2РМЗЗ-ІІА 

І2РМЗЗА ! 

К-2ІА 


16 

КУ2РМЗЗ-І6А 


2Ш36 

• II 

ШНгіЗб-ІІА 

Г2РМ36А 

К-25А 


16 

КУ2РМ36-І6А 


2Ш39 

15 

КУ2РМ39-І5А 

Г2РМ39А 

К-28А 


20 

К/2РМ39»20А 


2РМ42 

15 

ЕУ2РМ42-І5А і 

І2РМ42А 

1 К-ЗОА 


20 

КУ2РМ42-20А 



Примечание. Монтажные детали поз. 1,3, 9 приведены на черт. 2, 
4,6 приложения I. 
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Таблица 3 

Детали монтажа к разъемам типа РС с прямым облегченным корпусом 

варианта А (черт. 5, 6) 


Тип 

разъема 

Диаметр 
проходно- 
го отверс- 
тия Б , 
мм 

Номера позиций, наименование 
и обозначение деталей 

Разрешено 
к примене- 
нию 

I 

3 

9 

Корпус 

Гайка 

Кольцо 

РСІО 

6 

КПРСІ0-6А 

ІРСІОА 

«« 


8 

КПРСІ0-8А 

1 


РСІ9 

ШРСІ9-8А 

ГРСІ9А 

К-ІІА 

1 


12 

Ш1РСІ9-І2А 


РС32 

10 

КПРС32-І0А 

ГРС32А 

К-І5А 


14 

і ЫІРС32-І4А 


РС50 

II 

ЮІРС50-ІІА 

ГРС50А 

К-І9А 


16 

1 КПРС50-І6А 



Примечание, Монтажные детали поз,І,3,9 приведены на черт.З, 
5.6 приложения I. 
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Заделка наборного кабеля в разъемы типа 2РМ с прямым 
Облегченным корпусом варианта Б 



I - корпус облегченный; 2 - контактная часть разъема; 3 - трубка 
или лента изоляционная; 4 - бандаж из нитей капроновых отваренных 
ЗК; 5 - гбійка патрубка; б - компаунд ЭЗК-б; 7 - пеногерметик ВПГ-2Л; 

8 - замазка У-20А 


Размеры в мм 


Тип 

разъема 

Развернутая длина 
разделанного ка- 
беля наружного 
ряда і 

Зали- 
вочное 
отвер^ 
стие а 

Конт- 
рольное 
отвер-, 
стие а, 

! Н 

Номин. 

!Пред. 

откл. 

2РМІ4 

ІО-ІЗ 


I 



2РМІ8,2РМ22 



12,0 

+І 

2РМ24 

2РМ27.2РМ30: 

17-22 

1 

4 

4 

13,5 

2РМЗЗ,2РМ36 

22-27 


14,0 


2РМ39,2РМ42 



16,0 



Примечание. Обозначения деталей монтажа приведены в табл. 4. 


Черт. 7 
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Заделка наборного кабеля в разъемы типа 2РМ с угловым 
облегченным корпусом варианта Б 



I - корпус облегченный; 2 - контактная часть разъема; 3 - трубка 
или лента изоляционная; 4 - бандаж из нитей капроновых отваренных ЗК; 
5 - гайка патрубка; 6 - компаунд ЭЗК-6; 7 - пеногерметик ВПГ-2Л; 

8 - замазка У-20А 

* Для разъемов 2РМ22, 2РМ24 - 20'*'^ мм. 


Размеры в мм 


Тип разъема 

Развернутая длина 
разделанного ка- 
беля внутреннего 
ряда и 

Заливоч- 
ное от- 
верстие 

сі 

Контроль- 
ное от- 
верстие 

2РМ22 

ІО-ІЗ 



2РМ24,2РМ27,2РМ30 

17-22 

4 

4 

2РМЗЗ . 2Ш36 . 2РМ39 . 2РМ42 

22-27 




Примечания: I. Перед установкой облегченного корпуса откусить 
лишние выступы на его металлическом кольце в зависимости от положе- 
ния шпонки (фиксатора) разъема. 

2. Обозначения деталей монтажа приведены в табл. 5. 

Черт. 8 
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Заделка наборного кабеля в разъемы типа РС с прямым 
облегченным корпусом варианта Б 



I - корпус облегченный; 2 - контактная часть разъема; 3 - трубка 
иди лента изоляционная; 4 - бандаж из нитей капроновых отваренных ЗК; 

5 - компаунд ЭЗК-6 


Тип 

разъема 

Развернутая 
длина разде- 
ланного ка- 
беля наруж- 
ного ряда 
^ • ш 

РСІО 

5-6 

РСІ9 

6—8 

РС32 

8-ю 

РС50 

10-12 


Примечание, Обозначения деталей монтажа приведены в табл, 6, 


Черт. 9 
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Заделка наборного кабеля в разъеш типа РС с угловым 
облегченным корпусом варианта Б 



I - корпус облегченный; 2 - контактная часть разъема; 3 - трубка 
или лента изоляционная; 4 - бандаж из нитей капроновых отваренных ЗК; 

5 - компаунд ЭЗК-6 


Тип 

разъема 

Развернутая 
длина раз- 
деланного 
кабеля внут- 
реннего ря- 
да мм 

РОЮ 

ІІ-ІЗ 

РСІ9 


РС32 

13-15 

РС50 1 

1 



Примечание. Обозначения деталей монтажа приведены в табл. 7. 


Черт. 10 
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Заделка наборного кабеля в разъемы типа МРІ с прямым 
облегченным корпусом варианта Б 



I - корпус облегченный; 2 - контактная часть разъема; 3 - трубка 
или лента изоляционная; 4 - бандаж из нитей капроновых отваренных ІОК 
5 - компаунд ЭЗК-б; 6 - лента изоляционная ПВХ (два слоя) 


Тип 

разъема 

Развернутая 
длина раз- 
деланного 
кабеля на- 
ружного ря- 
да I. » мм 

МРІ-ІО 


МРІ-І9 

4-5 

МРІ-30 


МРІ-50 

5-6 

МРІ-76 

6-8 

МРІ-І02 

8-10 


Примечание. Обозначения деталей монтажа приведены в табл. 8. 


Черт. II 
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Заделка наборного кабеля в разъемы типа МРІ с угловым 
облегченным корпусом варианта Б 





1 - корпус облегченный; 2 - контактная часть разъема; 3 - трубка 
или лента изоляционная; 4 - бандаж из нитей кацроновых отваренных 1Ш 
5 - компаунд ЭЗК-6; 6 - лента изоляционная ПВХ (два слоя) 



Черт. 12 
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Таблица 4 

'Детали монтажа к разъемам типа 2РМ с прямым облегченным 
корпусом варианта Б (черт. 7) 


Тип 

разъ- 

ема 

Диаметр 
проход- 
ного от- 
верстия 
Р , мм 

Номера пози- 
ций. наимено- 
вание и обо- 
значение де- 
талей 

Разре- 
шено 
к при- 
мене- 
нию 

I 

Корпус 

2РМІ4 

8 

КП2РМІ4-8Б 


2РМІ8 

9 

КП2РМІ8-9Б 


2РМ22 

КП2РМ22-9Б 


12 

КП2РМ22-І2Б 


2РМ24 

13 

КП2РМ24-ІЗБ 


2РМ27 

II 

КП2РМ27-ІІБ 


14 

КП2РМ27-І4Б 


2РМ30 

16 

КП2РМ30-І6Б 


2РМЗЗ 

14 

КП2РМЗЗ-І4Б 


2РМ36 

КП2РМ36-І4Б 


2РМ39 

18 

КП2РМ39-І8Б 


2РМ42 

14 

КП2РГіЛ42-І4Б 


18 

КП2РМ42-І8Б 



Примечание. Корпус поз.І приведен на черт. 7 приложения I. 

Таблица 5 

Детали монтажа к разъемам типа 2РМ с угловым облегченным 
корпусом варианта Б (черт. 8) 


Тип 

разъема 

Диаметр 

проход- 

ного 

отверс- 

тия 

2? , мм 

Номера пози- 
ций, наиме- 
нование и 
обозначение 
деталей 

Разре- 
шено 
к при- 
мене- 
нию 

I 

Корпус 

2РМ22 

12 

КУ2РМ22-І2Б 


2РМ24 

13 

КУ2РМ24-ІЗБ 
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Продолжение табл, 5 


Тил 

разъема 

Диаметр 
проход- 
ного 
отверс- 
тия 
Г , мм 

Номера пози- 
ций. наиме- 
нование и 
обозначение 
деталей 

Разре- 
шено 
к при- 
мене- 
нию 

I 

Корпус 

2РМ27 

14 

КУ2РМ27-І4Б 


2РМ30 

16 

КУ2РМ30-І6Б 


2РМЗЗ 

14 

КУ2РМЗЗ-І4Б 


2РМ36 

КУ2РМ36-І4Б 


2РМ39 

18 

КУ2РМ39-І8Б 


2РМ42 

КУ2РМ42-І8Б 



Примечание, Корпус поз.І приведен на черт. 8 приложения I, 

Таблица 6 

Детали монтажа к разъемам типа РС с прямым облегченным 
корпусом варианта Б (чарт. 9) 


Тип 

разъема 

Диаметр 
проход- 
ного от- 
верстия 
р . мм 

Номера пози- 
ций. наиме- 
нование и 
обозначение 
деталей 

Разре- 
шено 
к при- 
менению 

I 

Корпус 

РСІО 

10 

КПРСІО-ІОБ 


РСІ9 

12 

КПРСІ9^І2Б 1 


РС32 

15 ' 

КПРС32-І5Б 


РС50 

18 

КПРС50-І8Б ] 



Примечание. Корпус поз.І приведен на черт, 9 приложения I, 
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Таблица 7 

Детали монтаиа к разъемам типа РС с угловым облегченным 
корпусом варианта Б (черт. 10) 


Тип 

разъема 

Диаметр 
проход- 
ного от- 
! верстия 
1 1 ? , мм 

1 

1 

1 

Номера пози- 
ций, наиме- 
1 нование и 
обозначение 
деталей | 

Разре- 
шено 
к при- 
мене- 
нию 

I 

Корпус 

РСІО 

10 

КУРСІО-ІОБ . 


РСІ9 

, 12 

КУРСІ9-І2Б 


РС32 

15 

ЮТС32-І5Б ■ 


РС50 

18 

КУРС50-І8Б , 

і 



Примечание. Корпус поз.І приведен на черт. 10 приложения I. 

Таблица 8 

Детали монтажа к разъемам типа МРІ с прямым облегченным 
корпусом варианта Б (черт. II) 


Тип 

разъема 

Диаметр 

ЕфОХОД- 

ного от- 
верстия 
2} , Ш 

Номера пози- 
ций, наиме- 
нование и 
обозначение 
деталей 

[ Разре- 
шено 
к цри- 
ме не- 
нию 

I 

Корпус 

МРІ-ІО 

6 

КПМРІ-ІО-бБ 


МРІ-І9 

7 

1 

КЦМРІ-І9-7Б 


МРІ-ЗО 

9 

КПМРІ-30-9Б 


МРІ-50 

10 1 

ЫШРІ-5О-І0Б 


МРІ-76 

12 1 

КПМРІ-76-І2Б 


МРІ-І02 

14 

! 

КПМРІ-І02-І4Б 



Примечание. Корпус поз.І приведен на черт. II приложения I. 
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Таблица 9 

Детали монтажа к разъемам типа МРІ с угловым облегченным 

корпусом варианта Б (черт. 12) 


Тип 

разъема 

Диаметр 
проход- 
ного от- 
верстия 
В і мм 

Номера пози- 
ций, наиме- 
нование и 
обозначение 
деталей 

Разре- 
шено 
к при- 
мене- 
нию 

I 

Корпус 

МРІ-ІО 

6 

КУМРХ-І0-6Б 


МРІ-І9 

7 

КУМРІ-ІЗ-7Б 


МРІ-30 

9 

КУМРІ-За-9Б 


МРІ-50 

10 

КУМРІ-50-І0Б 


МРІ-76 

12 

КУМРІ-76-і2Б"^ 


МРІ-І02 
Примечание . 

14 

Корпус по: 

КУМРІ-І02-І4Б 
3,1 приведен на 

черт. 12 приложения 


4. МАРКИРОВКА РАЗЪЕМОВ 


4.x. Маркировку схемных обозначений при заделке кабелей в 
разъемы типов 2Ш,РС и МРІ с облегченшаш корпусами гюкомендуется 
производить аналогично 0СТ4 ГО, 010. 0X6. 

4.2, При заделке кабелей в разъемы типа 2РМ с облегченными кор- 
пусами варианта А маркировку поставщика разъемов следует перепести 
на накидную гайку (черт. 13). 



Черт. 13 
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Приложение I 

ДЕТАЛИ МОНТАЖА К РАЗЪЕМАМ 
I, КЛАССИФИКАЦИЯ КОРПУСОВ 

1.1, Конструкция облегченных корпусов представлена в данном 
стандарте в двух вариантах: 

вариант А - облегченные корпуса для разъемов без заливки мон- 
тажа компаундом (герметиком); 

вариант Б - облегченные корпуса для разъемов с заливкой монтаг- 
жа компаундом (герметиком). 

1.2, По конструкции облегченные корпуса подразделяются на: 
для варианта А 

- Прямые к разъемам типа 2РМ, 

- угловые к разъемам типа 2Ш, 

- прямые к разъемам типа РС^^; 
для варианта Б 

- прямые к разъемам типа 2РМ, 

- угловые к разъемам типа 2РМ, 

- прямые к разъемам типа РС, 

- угловые к разъемам типа РС, 

- прямые к разъемам типа ЫРІ, 

- угловые к разъемам типа МРІ. 

1.3, В стандарте приняты следующие условные обозначения; 

а) облегченных корпусов из 9-10 знаков, например, ЮІ2РМІ4-5А, 
КУ2РМ24-7А, КПРСІО-ІОБ. КУМРІ-ІЭ-7Б и т.п., где 

2 первых знака обозначают: КП - корпус іфямой, КУ - корпус 
угловой; 

4-6 последующих знаков - 2РМІ4, 2ВЯ24, РСІО, МРІ-І9 обозна- 
чают тип разъема; 

1-2 последующих знака - 5,7,10,7 обозначат диаметр проход- 
ного отверстия облегченного корпуса для кабеля в миллиметрах; 

последний знак - А или Б обозначает вариант конструкции 
корпуса; 

б) гаек из б-'І знаков, например, І2РМ24А, ГРСІ9А и т.п,, где 

первый знак - Г обозначает наименование детали-гайки; 

4-5 последующих знаков - 2РМ24, РСІ9 обозначат тип разъема; 
последний знак - А обозначает вариант конструкции корпуса; 

У" ^ 

Допускается применять для разъемов типа МРІ. 
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в) колец из 4 знаков для варианта А, например, К-ІІА, К-ІЗА и 
Т.П., где 

первый знак - К обозначает наименование детали-кольца; 

2 последущюс знака - 11,13 обозначают внутренний диаметр 

кольца в миллиметрах; 

последний знак - А обозначает вариант конструкции корпуса; 

г) колец из 7 знаков для варианта Б, например, К2РМ22Б, К2РМ36Б 
и т.п,, где 

первый знак - К обозначает наименование детали; 

5 последуЕшщх знаков - 2Ш22, 2Ш36 обозначают тип разъема; 

последний знак - Б обозначает вариант конструкции корі^са, 

1.4. Ос^легченные корпуса предназначены для работы в следующих 
условиях: 

- температура окружающей среды: 

для варианта А от минус 60 до плюс ІІО^С, 

для варианта Б от минус 60 до плкю 85^С; 

- относительная влажность окружающей среды до 95-98^ при темпе- 
ратуре 40°С;| 

- вибршия в диапазоне ч^тот от 5 до 2000 щ с ускорением 
до 15 ^ ; I 

- многократные удары о ускорением до 100^ ; 

- линейное ускорение до 50 ^ , 


2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ 


2.1. 0(^легченные корпуса по варианту А состоят из комплекта де- 
талей: корпуса (черт.І-3) и гайки (черт. 4, 5), 

Облегченные корпуса по варианту Б состоят только из корпуса - 
детали (черт, 7, 9-12), за исключением углового корпуса разъемов типа 
2РМ, армированного кольцом (черт. 8). 

2.2. Облегченные корпуса к разъемам подбираются в зависимости 
от диаметра наборного кабеля по проходному отверстию В (черт.І-12 
и табл, 1-9 настоящего стандарта), 

2.3, Детали монтажа приведены на черт.І-ІЗ, а их размеры - в 
табл.І-ІЗ, 

2.4, П]|)имер записи в конструкторской документации прямого кор- 

пуса для разъема 2РМІ8 с диаметром проходного отверстия 8 мм вариан- 
та А I 


0< 

^означение 

1 Наименование 



1 Корпус КП2РМІ8-8А 0СТ4 ГО. 010. 026 



ДЕТАЛИ МОШКА ВАШНТА А 


Стр.26 
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Размеры в мм 
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Корпус угловой для разъемов типа 2РМ 
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Корпус прямой для разъемов типа РС 

/7-Р 


? ^0,3 так 








..лѴѵг«і 

ОТ/ 

ш 

Шг^ 


1. Неуказанные предельные отклонения размеров: 
охватывающих ~ по охватываемых - по Ві^« прочих - по См^. 

2. Зубья расположить равномерно. 

3. Маркировать тип разъема» шрифт выпуклый 3 по Н0.0І0.007. 

4. Технические требования по 0СТ4 ГО. 070. 014. 

5. Размеры приведены в табл.З. 

Материал: Сополимер формальдегида СФД марки Б ТУ 6-05-1543-7?. 

Черт.З 


Таблица 3 


Разііеры в МН 


л Л Но- іпред. у. Но- Пред* Но- ІІред. Но- Йред, Но- іЙред, іооо^шг 

разъема | корпуса В откл. мин« откл, мин, откл, мин, откл, мин« откл. зуоьев т 


КПРСІО-6А 
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кпрсі9-ігд , 12 ^ 
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КПІГС50-І6А I 16 ! і I 20 


ЗСЦ-3 3,500 
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Гайка для разъемов типа 2Ш 


/ 7-/7 



1, Неуказанные предельные отклонения размеров: 
охватываодих - по А-^, охватываемых - по Ѣ,р прочих - по См^. 

2, Предельные отклонения размеров угла между осями двух любых 
ребер +1°, 

3, Маркировать тип разъема, шрифт выпуклый 3 по НО. 010, 007. 

4, Технические требования по 0СТ4 ГО, 070, 014. 

5, Размеры приведены в табл. 4, 

Материал: Сополимер формальдегида СФД марки Б ТУ 6-05-1 543-172'. 

Черт. 4 


і 
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Гайка для разъемов типа РС 


4-/7 



1, Неуказанные предельные отклонения размеров: 
охватыващих - по Аг^, охватываемых - по Вг,, прочих - по См 0 . 

2, Предельные отклонения размеров угла между осями двух любых 
ребер + 1 °. 

3, Маркировать тип разъема, шрифт выпуклый 2 по НО. 010, 007. 

4, Технические требования по 0СТ4 ГО. 070,014, 

5, Размеры приведены в табл. 5. 

Материал: Сополимер формальдегида СФД марки Б ТУ 6-05-1 543-:7€^ 

Черт. 5 


У 
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ДЕТАЛИ МОНТАЖА ВАРИАНТА Б 
Корпус прямой для разъемов типа 2Ш 



1. Неуказанные предельные отклонения размеров: 
охватыващих - по А»^, охватываемых - по Вгр, 

2. Маркировать тип разъема, шрифт выпуклый 3 по НО. 010. 007, 

для корпусов КП2РМІ4-8Б, КП2РМІѲ-9Б - шрифт 2. 

3. Технические требования по 0СТ4 Г0.070.0І4. 


4. Размеры приведены в табл. 7, 
Материал: Смола полиамидная IX 


Черт. 7 



аморы 



КП2РМ42-І8Б 
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Корпус угловой для разъемов типа 2РМ 



I - кольцо; 2 - полиамидная смола 

1. * Размерн для справок. 

2. Неуказанные предельные отклонения размеров; 
охватывающих - по Аг^, охватываемых - по 

3. Маркировать тип разъема, шрифт выпуклый 3 по НО. 010, 007. 

4. Технические требования по 0СТ4 ГО. 070. 014, 

5. Размеры приведены в табл, 8. 

6. Детали поз.І приведены на черт. 13. 

^ЬГОСТ 10589-6^^ 

Ф 

Черт. 8 


Материал: Смола полиамидная 



Размеры 
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Корпус прямой для разъемов типа РС 



1, Неуказанные щ>едѳльные отклонения размеров: 
охватывающих - по охватываемых - по В>^. 

2, Маркировать тип разъема, шрифт выпуклый 3 по НО. 0X0,007, 
для корпуса КПРСІО-ІОБ - шрифт 2, 

3, Технические требования по 0СТ4 ГО, 070, 014, 

4, Размеры приведены в табл. 9, 

5, При монтаже разъемов типа РС проводами типов МГТФ, ФД реко- 


мендуется применять корпуса для разъемов типа МРІ. 
Материал: Смола полиамидная вЙ^Н-ГОСТ 10589-4^ 


Черт. 9 




I 




Размеры в мм 
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Корпус угловой для разъемов типа РС 




1, Неуказанные предельные отклонения размеров: 
охватывакщих - по Ау, охватываемых - по Ву, 

2, Маркировать тип разъема, шрифт выпуклый 2 до НО. 010, 007. 

3, Технические требования по 0СТ4 ГО. 070, 014, 

4, Размеры приведены в табл, ІО. 

5, При монтаже разъемов серии РС проводами типов МГГФ, ФД реко- 
мендуется применять корпуса для разъемов типа МРІ. 

Материал: Смола полиамидная 60*11 ГОСТ І0583-'65Т 

Черт, 10 


І 




1, Неуказанные предельные отклонения размеров: 
охватываюііщх - по Аг., охватываемых - по В,^, 

2 , Маркировать тип разъема, шрифт выпуклый 3 по НО. 010. 007, 
для корпусов КПМРІ-І0-6Б, КПМРІ-І9-7Б, КПМРІ-30-9Б - шрифт 2, 

3, Технические требования по 0СТ4 ГО. 070. 014, 

4, Размеры приведены в табл, II. 

и(?) 

Материал: Смола полиамидная ГОСТ ЮбвЭ-гБв; 


Черт, II 
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1, Неуказанные предельные отклонения размеров: 
охватывающих - по А,^, охватываемых - по Вг;, 

2, Маркировать тип разъема, шрифт выпуклый 3 по НО, 010,007. 

3, Технические требования по 0СТ4 ГО. 070. 014, 


4, Размеры приведены в табл. 12, 

Ъю ^ 

Материал: Смола полиамидная Ш=й'Г0СТ 10589' 




Черт. 12 
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Кольцо для разъемов типа 2РМ 





1. Неуказанные предельные отклонения размеров; 
охватыващих - по Аг^, охватываемых - по В^^,, 

2. Предельные отклонения размеров угла меящу осями двух любых 
отверстий +1°, 

3. Покрытие Хим.Окс.Фос, 

4. Технические требования по 0СТ4 ГО. 070. 014. 

5. Размеры приведены в табл, 13, 

Материал; Сплав ДІ ГОСТ ^7 8 8 68 . 


Черт. 13 
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Таблица 13 


Размеры в мм 


Тип 

разъема 

Обозначе- 

ние 

кольца 

В 


‘ 1 

в 

Масса 
1000 шт,, 
кг 


Пред. 

откл. 

Но- 

мин. 

Пред. 

откл. 

2РИІ22 

К2РМ22Б 

Ш2х1 кл.З 

20 

-0,28 

18 

+0,28 

1.8 

2,364 

2РМ24 

К2РМ24Б 

М24хІ кл.З 

22 

20 

3,0 

2,585 


К2РМ27Б 

М27хІ кл.З 

25 

23 

2,947 

2РШ0 


МЗОосІ кл.З 

26 

26 

3,306 

2РМЗЗ 


іюдйта 

31 

-0,34 

29 

3,668 



МЗбхІ кл.З 

34 

32 

+0,34 

4,000 



МЗЭхІ кл.З 

37 

35 

4,362 

2Ш42 

К2РМ42Б 

М42хІ кл.З 

40 

38 

1 4,721 
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Приложение 2 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ 


Наименование и марка 


Стандарт или ТУ 


Замазка*' У-2 ОА 
Компаунд ЭЗК-6 
Пеногерметик ВПГ-2Л 


- ТУ Л '35 72 - 64 
^ ІЮ. 014.000 — 

- ІПХ),054.025 Л/Л 


Ф 


) 
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